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variables qu'elles renferment, et, pour distinguer les fonctions dont les différents termes conservent le même signe après chaque transposition de celles dont les termes deviennent alternativement positifs et négatifs, j'appellerai les premières fonctions symétriques permanentes et les secondes fojictions symétriques alternées. Il suit du précédent Mémoire (flic ces deux espèces de fonctions sont les seules dont la valeur absolue ne change pas. Je partagerai encore ici les fonctions en plusieurs ordres, suivant le nombre des quantités qu'elles renferment, et je désignerai toujours par des lettres affectées d'indices, telles que
ai,    a.,,     ...,    an,
les n variables que renferme une fonction symétrique de l'ordre n. Cela posé, concevons les diverses suites de quantités
a[9.   a.2,    ...,    a/M
tellement liées entre elles que la transposition de deux indices pris dans l'une des suites nécessite la même transposition dans toutes les autres; alors les quantités
pourront être considérées comme des fonctions semblables de
al9    a,,    «3,    ...
et, par suite, les fonctions de
«i,    &j,    Ci,     . .-;    «2,    &2>    c2,     ...;    an,    /;„.,    cn,     ...,
qui ne changeront pas de valeur, mais tout au plus de signe, en ve.rtu de transpositions opérées entre les indices i, 2, 3, . . ., n, devront être rangées parmi les fonctions symétriques de a,, a2, . .., an ou, ce quiyen de la théorie précédemment exposée, que K, doit conserver le même signe après un nombre pair de transpositions d'indices et se changer en K2 après un nombre impair de transpositions. Ainsi, par exemple, toute fonction qui, comme la suivante,
